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— Неокнчиданное приложение... 


Красный нрокодип— смелый из смелых! — 
против крокодилов черных м белых. 


Писатели не для «господ», а для «простонародья», 

В пору нэповского половодья, 

Когда НЭП, накопляя жирный ил, 

Стал походить на мутный Нил 

И когда можно видеть поминутно, 

Как тан, где изиболее мутно, 

брудует крокодилье племя, 

Решияи мы, что пришло время 

Для очистки нэпевскего Нила . 

Выпустить КРАСНОГО КРОКОДИЛА.` 
КРАСНОМУ КРОКОДИЯУ честь и хвала! 

Ему предстоят боль"ие прлэ: 

ДОБИРАТЬСЯ ДО ВСЯКОЙ ГНИЛОСТИ 

И ВОРОШИТЬ ГНИЛЬ БЕЗО ВСЯКОЙ МИЛОСТИ, 

ЧТОБ НЭПОВСКАЯ МУТЬ НЕ ЦВЕЛА 

И НЕ ГНИЛА, 

ВОТ КАКОВА ЗАДАНА КРАСНОГО КРОКОДИЛА! 
Мы-же, 

Подписавшиеся ниже, 

Кто пером, кто помелом, 

Воздавая «коемуждо по делом», 

Приложим все наши старания, 

Чтоб достойно описать все его великие деяния, 
На том бьем вам, товарищи, челом! 


ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ И КРАСНОКРОКОДИЛЬЯ КОМПАНИЯ. 
ве 


Жа зубок „Крокодил“. 
(АНКЕТА). 


Ллойд-Днчорднн. 


Крокодилы водятся в Ниле. Нил проте- 
кает в Египте. Египет находится под про- 
текторатом Великобритании. Требую возврата 
частной собственности бывшим владельцам. 


Бывший патриарх Тихон. 
Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй. 
Архиепископ Антонин. 


Что-ж!.. Несть 60 и крокодила, аще не 
от бога, 


Тов. Мейснер из Главрыбы. 


Водится в реках, значит рыба, Отноше- 
нием за № 1356827000000 занести в учет 
осенней путины 
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Тов. Зох из Морнома. 


Ничего подобноге! Нерыбв, а военмор. Об`- 
явить мобилизованным и зачислить на паек. 
От „Крокодила“: не тем питаемся!... 


Прохессор Ключнинов. 


Было приложение, явился „Крокодил“.. 
Приветствую смену вех! 


Анатолий Васильевич Луначарсний. 
Прислал свою последнюю лирическую сонату. 


В зверинце, как принцу, 
Сред мух и какаду 
Устрою герою- 
Аркадию в пруду. 
Алея и млея, 
Плескаться на’ краю— 
Не жизнь, а лилея— 
Совсем Иван в раю. 
Все возьмет и все сотрет 
Крок! 
Всех найдет и всех сожрет 
Крок! 
Купаться, купаться 
Он сможет на заре. 
Копаться, копаться 
В своей большой ноздре. 
Отдалься, отдаться 
Не думать ни о чем, 
Быть ясным, прекрасным 
Всевидящим лучом, 
Нет таких путей— дорог, 
Где бы скрыться путник мог, 
Всех нагнал и подотерег 
Крок! ` 4 
Вселенская месса! 
Всевышнего печать! 
Все новые пьесы 
Ему-б я стал читать. - 24 
Не ахнет, не охнет, р 
Прослушавши меня. 
‚ Иесохнет и сдохнет 
Спустя четыре дня. 
Все возьмет и все сотрет 
Крок! 
Всех найдет и всех сожрет— 
Крок! 


ОТ РЕДАНЦИИ: Е 


По случаю рождения, „Крокодил“ на 
зубок принимает. Вперед советуем на зубок 
не попадаться. з 
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Дорогие друзья и’ соотече- 
 ственники! 

Я едва емог опомниться 
после вчерашней кошмарной 
ночи. Я чуть не лишился спо- 
собности речи и торговли. 
Однако расскажу все по по- 

Еще с вечера я был в нерв- 

ном состоянии —меня дави- 
ли впечатления дня. Дело в 
том, чго я днем убедился, на- 
‘сколько правильно утвержде- 
ние нашего милого „Таймса“ 
о том, что Советы и Комин- 
терн подрывают наше вли- 
яние на Востоке. 
_— В это утро в Москве я ви- 
дел массу восточных народ- 
ностей, которые сидят на кор- 
точках на каждом перекре- 
‘сткес целой кучей каких-то 
банок и шпионят за нами, 
‘англичанами, В банках у них, 
очевидно, динамит. Когда я 
проходил мимо них, они ост. 
рым взглядом ‚смотрели мне 
на ноги, повидимому готовясь 
бросить бомбу и что-то гово- 
рили о моих штиблетах. 





УГМА А И 
ИПЕТВАНЫА 


Мистер Стьюпитхед сводит знакомство 
с крокодилом. 


Москва вся кишит этими 
восточными революционера- 
ми. Достаточно притти куда 
нибудь в клуб, как вы толь- 
ко и слышите; — Арап, арапа 


запускает и т. д. Самих этих 


арапов я не видел, — очевид- 
но, они сидят где нибудь в 
уединении и там вырабаты- 
вают свои адские планы (60- 
же, спаси короля). 

По улицам ходят вооточ- 
ные женщины-революционер- 
ки и упорно хватают вас з8 
руки, требуя деньги и пред- 
сказывая последние дни анг- 
лийскому капиталу... 

В городе я закупил полный 
комплект Московских газет, 
решив вечером основательно 
познакомиться с советской 
прессой. Но читать мне не 
пришлось: я так устал за 
день, что, едва придя в го- 
стинницу, уснул, как мертвый. 

Й тут началоя мой кош- 
мар... 

В полночь газеты вдруг 
ожили. Первыми выскочили 
из телеграмм Пуанкаре и нат 


к 


милый сэр Ллойд-Джордж и, 
можете себе предотавить мой 
ужас, когда я*увидел, как 
этот мясник Пуанкаре на 
моих глазах перекусил горло 
сэру Ллойд-Джорджу. Заба- 
стовавшие рабочие из разных 
частей света, выпрыгнув из 
радио, подняли наглую пляску 
вокруг моей постели, махая 
перед моими глазами чем то 
красным, словно я был бык, 
а они матадоры. В ужасе я 
вскочил с постели. И сразу 
же попал к красным купцам 
с Нижегородской ярмарки, ко- 
торые не спеша вылезли из 
фельетонов и, ударив меня 
по голове каким то трестом, 
вдруг стали вешать меня и 
отмеривать, крича:—вот луч- 
ший английский товар. Фран- 
ко— Нижний. 

Я метнулся от них и попал 
в хоровод об‘явлений, на 
лету проглотив с десяток 
сахариновых таблеток самого 
скверного качества. Какая-то 
шикарно одетая дама крепко 
вцепилась мне в ногу, с кри- 
ком:—ищу квартиру из пяти 
комнал. 

Я отскочил от нее и вдруг 
увидал хорошенькую шанео- 
нетку с последней страницы, 
в руках у которой была бу- 
тылка вина. Я устремился к 
ней, чтобы найти успокоение 
на ее груди. Но мне загоро- 
дила порогу колоссальная 
фигура „Продналога“, вы- 
ползшего из подвала. Прод- 
налог засыпал мне лицо от- 
рубями и, встряхнув меня 
несколько раз за шиворот, 
рявкнул, как извозчик: „Ну, 
что? Вудешь теперь торговать 
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... И остави нам долги наша.» 





с нами?“ Я закричал. Но голос 
мой звучал глухо и неслы- 
шно,—и я с ужасом почув- 
ствовал, что нахожусь под 
стеклянным колпаком „Ра- 
бочей Газеты“. Вокруг меня 
метались и выли нэпманы и 
взяточники. 

Целым дождем посыпались 
на меня декреты и поста- 
новления, а какой-то рабо- 
чий с размаху сбил меня © 


ног, напевая: — Эх! Выра- 
батывайте сами свои за- 
коны. 


И здесь появилось самое 
страшное, что я когда либо 
видел в жизни. „Рабочая 
Газета“ вдруг раздулазь, рас- 
пахнулась и вывалилась на 
середину комнаты. Прорвав 
газетные листы, в комнату 
вылез огромный крокодил и, 
разинув евою страшную пасть, 
кинулся на меня. Я не видал 


Подписывайтесь 


на Врокодил“! 





молитва 


.. якоже и мы оставляем должни- 
ком нашим ч 


таких ни на одной фотогра- 
фии. Его огромные зубы 
коснулись меня и... 

Я проснулея. Сердце почти 
не билось, рубашка была 
совсем мокрая. 

И вот даже сегодня, когда 
прошло целых 12 часов по- 
сле этого кошмара, я не 
в состоянии еще притти в 
себя. 

Что то будет со всеми нами. 
Боже храни короля. 


Стьюпитхед Эсквайф. 


Расх 
а и 
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Первый подарок всякому 
Московскому ногорожденному, 






Счет заместо, занимаемое кро- 
кодилом в Москве-реке. 
Кубатура—150.000 литров. Причи- 
тается к уплате: 1.000.000.000.000. 
Заведующий МКХ 
Советников 








Рисунки худ. Б. Ефимова. 


Пуанкарэ. 






„.. И введи нас во искушение... 






... но избави нас от лукавого. 





































Кладбищенекий сторож  Пафнутий, 

обходя дозором вверенный его наблю- 

дению погост, усмотрел, что многие 
покойники вылезли из могил и преспо- 
койно сидят на вольном воздухе. 

‚ = Это по какому случаю? — уди- 
виася сторож Пафнутий. — Нешто по- 
казано, чтоб усопшим на наруже тор- 
зать?.. 

из покойников,  Утоплый 

„Труп Мертвого Человека, почтительнс 
ухмыльнулся и произнес: 

— Нэн. 

— Вее нынче это самое слово за- 
ладили! — рассердился сторож Пафну- 
тий. — Нэн, нп, а которое тут ло 
вашей братии касаемое? Нешто, еже- 
ли нэп, то сейчас тебе и всякое анти- 
уе безобразие?.. Брысь по 
местам. 

Но Утоплый Труп Мертвого Челове- 
ка сказал: 

о — Тут происходит недоразумение, 
гражданин страж! Вы принимаете нас 
за тех покойников, которые не имеют 
‘ничего общего с текущей действитель- 
ностью: за каких-нибудь действитель- 
ных статеких советников или колча- 
ков... Это ошибка. Мы — представи- 
тели живого погоста, представители 
наиболее прогрессивной п наиболее ин- 
теллигентной части кладбища. Вот я, 
например... Отнюдь не скрывая своего 
буржуазного происхождения, могу за- 
явить, что я, несомненно, стоял бы 
почти на советской платформе.(. если 
бы не сидел сейчас на могильной паи- 
те! И мы полагаем, что вопрос о на- 
шем исходе из могил и сотрудниче- 
стве с... 

— Совершенно справедливо-с!—пе- 
ребил Утоплого Трупа в бозе почив- 
ший иерей. — Мы не из оных, а из 
сих, гражданин! Если пожелаете, то 
я, например, мог бы отслужить пани- 
хиду даже по Льву Толстому и. запи- 
сать сего старца, отлученного от ста- 
рой церкви, в поминовение. Кому же- 
лательно, граждане? За вечное поми- 
новение — по миллиону с присут- 
ствующего, за однократное — всего 
по сотне тысяч... Ито пожелает зака- 
зать? - 


к. 


Е а ЖИВОМ ПОГОСТЕ. 


— Обождите, батюшка, — вмешал- 
ся усопший от несварения желудка 
профессор: — это успеется! Прежде 
всего, необходимо констатировать, чт‹ 
без  теснейшего сотрудничества с 
передовой интеллигенцией Советская 
власть не справится со своими зада- 
чами. Вот почему мы... 

— ... Должны настаивать на отме- 
не приговора по делу эсеров! — вы- 
крикнул из-за спины усопшего  про- 
фессора покойник-адвокат. 

Покойник-коммерсант добавил: 

— Главное же  представительство 
в советах! 

Покойник-инженер дополнил: 

— И приличная тантьема... 

А покойник-литератор  присовоку- 
пил: 

— Некоторая свобода печати всех 
направлений при некотором самопрео- 
долении коммунизма, и... Гражданин 
сторож Пафнутий! Приветствуя в ва- 
шем лице представителя местной вла- 
сти, мы, группа живых покойников, 
охотно раскрываем вам свои об’ятия. 
Пожьмите наше честные, прогресеив- 
ные руки, гражданив, — и рука об 
руку пойдем мы с вами по пути обнов- 
ления нашей многострадальной роди- 
ны! Ура! Да, здравствует новая поли- 
тическая политика!.. 


Владбищенский сторож  Пафнутий 
рассказал мне 060 всем этом своими 
словами и закончил: 

— ТЬфу!.. 

— Ну, а дальше? — спросил я— 
Что ж вы? 

Сторож Пафнутий еще раз сплюнул 
и сказал: 

— Да, что ж я... Прицыкнул ма- 
ленько и приказал, чтоб по местам си- 
дели, не шебаршили. Ежели им охота 
на наруже сидеть, — пущай себе! Ну, 
подмести, прибрать, порожки почи- 
стить, — это тоже возможно. А уж 
шебаршить, да к живому человеку в 
обнимку лезть, — ну, нет! Цыц! — 
говорю. — На места! 

— А они? 


— Известно, обиду показали. «По- 
чему ж, мол, такое недоверие? › 

— А вы? 

— А я, 910 ж... Упокойники: че- 
го ж там доверять им или не доверять? 
А только, как взгомозились-то они, — 
уж очень дух чижолый от них: беда!.. 
Ну. я и того: сидеть, — говорю, — 
сидите на воздухе, но чтоб у меня... 

Сторож Пафнутий поднял палец и 
погрозил: 

— ... Сверх обыкновенного не смер- 
деть! 

Грамен, 


В. В наши дни. 


Посмотри, в избе мерцая, светит 
огонек, 

Возле девочки малютки собрался кру- 
жок, 

И с трудом, от слова, к слову пальчи- 
ком водя, 


По печатному читает мужичкам дитя, 


То декрет о продналоге, чтобы сдать 
в райком, 
Тихо девочка читает поздним вечерком. 


Чешут ниже поясницы: ах, растак! 
их мать. 


Ничего тут не попишешь, надо отда- 
вать. 


И на утро у райкома мужики снуют, 


За подводою подвода комиссара ждут... 
МИХ. АРТАМОНОВ.. 


==.- 3 
















































Рис. туд. М. Черемных 





СляКоть быта. 


Гром орудий,” свист шрапнели, Е : мечен властью царской, как кра- 
лязг мечей и груды тел... . мольный элемент. 
ре Гей, внеред, к заветной цели! За хранение подпольных книг, о 
— Гей, вперед, кто горд и смел! брошюрок и газет посидел в тюрь- 
За идею— жизнь копейка... Пу- ме невольно и ссылался на пять лет. 
стяки—шрапнельный рой. Пуля — Ждал: . 


а, ну, убей-ка: сзащи встанет 
^--+1 р — Придет пора, восстанем, сбро- 
Цель в едином достижении сим с плеч своих господ и бороть- 
Цель едина: на врага! ся не устанем за свободу и народ! 
Всяк готов в пылу сраженья пря Весь горя в экстазе боя, Петр 
мо к черту яа рога... Андреевич, как набат, призывал, 
на бочке стоя, к бою пролета- 
риат... 


. Были красные знамена, были сме- 
где-то служит на хорошеньком пай- лые слова, пело сердце возбуж- 





ке. денно и кружилась голова... 
Умилительной картиной зафик- — ой = 
сажен жизни ход: все покрыто па- * 


утиной, кенар ласково поет. Само- 
варчик. элегично навевает —ми- Дождался... Гремела буря. Новый 


лый сон, в милом романе отлично мир вставал и рос. Петр Андреевич, 
говорят она и он. Дышут страсти еже з воротник упрятал 


ураганом, пышут полымем слова, — 





_ инда сдох бы за романом|.. Стих экстаз... И как-то сразу: 

— Не писатель—голова!!1 сонный мир и мирный сон. Петр 

хаеР ..Из людей родятся слизни.. Андреевич без экстаза тихим 

Был такой  товаэрищ Павел, Пренелепый Нэпый век... счастьем упоен. : 


гретьей роты удалец. Далеко себя 
прославил героический боец: на 
разведке, в жути лавы-—неизменно 
впереди; впереди с эмблемой сла- 
вы-—красной лентой на груди. 

Был у Киева, Ростова, был в Си- Петр  Андреич Семинарский, 
бири, был в Крыму, бил Меркулова, бурнопламенный студент, был от- 
Краснова и других—тероев» тьму. 

За идею жизнь копейка... Пустя- 
ки—шрапнельный рой. 

— Пуля дура, ну, убей-ка: сза- 
ди встанет строй. 

Жизнь—увы-—как жизнь нелепа, 
и глупа как глупый сон. Показалось 
рыло Нэпа, все гоня на свой фасон. 

Всюду мир... Товарищ Па, на 
борьбу махнув рукой, бури Фран- 
ные оставил, удалился на покой. , 

Все равно... Живет не тужит и 
от жизни здалеке кем-то чем-то 


Разлагается при жизни, полный Снова служит и ве тужит... 
жизни человек... см 


+3 
* 





тройке счастье кличет, и светло 
лежит пасьянс. 
Пахнет мирным духом склепа... 
Жизни не жизнь, а благодать! 
Ведь, коль Нэп’а, значит Нэ- 
па, значит неча и роптать. 


У товарища Петровой года  цва 
тому назад жизнь была новее но- 
вой, громче грома канонад. 

Целый день гремят призывы, це- 
лый день кипят дела. Все, кто жи- 
вы,—не ленивы, раскалились до 
бела... 

К чорту—кухня! К чорту ‘гряп- 
ки! К чорту будничный уклад! Вон 


по шапке, шляпки, стряпки, генера- 
торы ребят!.. 





Целый мир открыт ДЛЯ «бабы», 
целый мир—бери и жуй. Только 


муж вот вроде жабы, несознатель-. 


ный буржуй. 


Ест поедом с самой свадьбы. Ды- 
шит тучами тоски; 


— Мне бы, Маша, пожевать бы... 
— Ты не штопала носкиг.. 

— Маша, что хочу сказать я: 
ноне будешь на ночлег?.. 
(Нешто может быть 
беспартийный человек!!!). 

Были склоки: 


— Не до кофе! Аль ты, Сенька, 
обалдел? Тут собрание в Софирофе, 
да повестка в женотдел, да без ма- 
ла пять ревизий, да поездка в Уч- 
профсож. Проживешь и без прови- 
зий, хлебу с луком пожуешь. 


Были. дни... Душа летела, сердце 
пело, мозг горел. 


В ПОНЯТЬИ 


Сменой жалкого удела появил-, 


ся женотдел... 
*> 
Вышла нэпа и нелепо посадила 


солнце в склеп. Вместо розы лезет 
репа под шарманочный тустэп. 


















Марь Иванна «расстаралась» ди- 
пломат и юбку клеш. В вновь на 
кухне замоталась, «Сенька» сызно- 
ва хорош: то погладит вроде шут- 
ки, то понежит под ушко. Жизнь 
сложилась у Машутки мирно, плав- 
но и легко. 


Вот и пышное событье... Дожда 
лись! 


— Хар-р-решай сын! 


Ожидается прибытье отче Власа 
для крестин. Прибыл... Всех бла- 
гословляет. Крякнул... Плюнул де- 
вять раз... Марь Иванна пригла- 
шает: 


— Пригубите, отче Влас. 


— И Христос во время оно в 
граде Кане... ммм... вкушал... 


И стаканчик самогона 
влагой заблистал... 


`Хорошо!.. Душе отрадно'.. 
Сердце дремлет... Сердце спит... 
Только грубо и нескладно НЭП за 
рюмочкой сопит... 


желтой 


Пусть гнилое догнивает, тот, кто 
может, встанет.вновь. Слякоть бы- 
та не пугает тех, кто знал борьбу 
и кровь. 

Нам не страшна слякоть склепа; 
пьянство, спячка и картеж. Смело 


всадим в рыло Нэла смеха острый 
красный нож. 


Мы не будем ныть и плакать: 
тот, кто мертв, пусть слезы льет. 


Эй, смелей топчите слякоть!.. 
Солнце гниль огнем убьет. 


В. Кубанский 
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Риге гуд М. Черемныт 


Горки "Дер 





Шахматная 


(Очень обыкновен 





3 ход: Конем! конем!.. 4 ход: Об‘явил шах проходящей королеве. 








№1 (13) 





Рисунки худ. Ив.” Малютина. 





5 ход: Тьфу ты чорт! Белая-тура на дороге: 
не дает проходу, проклятая... 


6 ход: Противник пошел белым -слоном!! 
Мне шах! 





7 ход: Хожу королем во-круг оси. 8 ход: Мат королю... 








‹ Еще одно течение!.. 


Профессор Ключников за- 


явил: 
лолись 
вое—возглавляемое Устряло- 
вым, центр—во главе с Ключ- 
виковым и левое —с Бобри- 
щевым-Пушкивым". 





Е 


да при этом все они, словно летние слепныи, так.и 


похвалят, те повалят, издо косточки болят, :. 
Вот Устрялов—крарний правый кочевряжится: 


Пуеть-ка лучше покорится вам Московия, все кресть- 
янство, вся столица, все сословия. у 2 

А у Ключвикова сердце надрывается, центробеж- 
вым центром „Сыены“ он считается. 

— Вы ве правы, друг—коллега! Русь,— ведь, это 
чудеса!... Там поставлена телега на четыре колеса, 
знай садись, погоняй, звозко песню расневай, добе- 
ремся до ночлега - самоварчик подавай. Только правь- 
те—не лукавьте, забирайте в правый бок|... 

— Эй, родные не оставьте! Бей копытом, голубок, 
сыпь хребтом не порожа, мы за кучера, — у тебя под 
хвост возжа закорючила... Тише, тише, в правый бок, 
шею сломищь, голубок. Е - 

— Н—нет, Расея вам не дурж—мать Устюшкива,— 
раздается слева хчуро голос Пушкина. — Мы Расее 
не указ, та снмя пацравит вас, бросим споры-—раз: 
говоры, собирайте чемодан, почему так долги сборы, 
сменовеховцы всех стран. 

В смене вех и смех и грех, левый правого шпы- 
няет, правый центру в бок пинает, центру оба нос 
дерут, все то голосам орут, ч 

С ручкой Ключников уселся, ва писавье разгорелся. 
Пишет пылко; _ р | 


споры и насилья, примирю я оба крылья... : 

Да слу я тут случайно случай странный чрез- 
вычайно: он Чернильницу свалил... Льется озеро 
чернил —и каков’ ара ключенье! вах 

— Вышло новое теченые!! 
Было дна, а стало три! Звачит снова говори, убеждай, 
пищи, гори, & течеяье (странно право!) льется влево, 
льется вправо... 

В смене вех и смех и грех... Хоть кричат, что 
смена вехов это вам не фуат орехов, а на самом деле 
их стало пять ы семь восьмых. 


„Сменовеховцы раско- 
ва три течения: пра- 


В смене вех и смех и грех: хоть кричат, что смена вехов это : 


вам не фунт орехов, а на самом деле их полтора без двух восьмых— 


© 


Ботда Деноч\у Ленточкину в третий 
раз сократили и ей долго не удавалось 
выйти замуж, — она решила сделать- 
ся пролетарской писательницей. 

— Ве-первых, денег заработаю. а 


во-вторых, и прославиться можно, — 


решила Леночка. Е 
Вабрала у знакомых новых револю- 

ционных книг, брошюр и газет и ета’ 

38 ТВОДЕТЬ. ь Сир мя: 
Вначале творилось туго, во потом 


Леночка нашла настоящий стиль и. 


через неденю, за чаем, онз с трепетом 


прочла свой первый пролетарский рас- 
сказ Нюрочке Несократимой. 


КРАСНОЕ УТРО. | 


Брасное сознце встало вад врасной’ 


УМооирой  Пуичутоиииыа Вбтачкя гро 



















‚ каг горы, груди, разду- 
‚ Как мехи, колыхался орлев 


моздились вокруг солнца, образуя. сйю` 
щий серп и молот. ' Товарищ Созна- > 
тельнов простой рабочий высигей ква- 
ли^икации в синей засаленной блузе _ 
гордым и твердым победным шагом 
шел в родному заводу на зов гудк 
потирая свов ‘мозолистые руки. Его |а- 
бочее` сердце, крепкое, как кусок ста-_ 
ли, было полно коллективным чув 
ством, хотя он почти ничего ве кушал. 6 
Он думал о гранках, вагранках н 10- * нием. 
монных печах, о заводах. приволах 9 было 
текущем моменте. . ы ее 
— Как поднять производительн: 
производства. Нак пресечь шкурначо- 
ство, разгильдяйство н прогулы» Вак 
устроить для товарищей разумный 
культурно-просветительный отдых? — 
такие мысли иучизю Сознательнова, и 


те” гадину, железной 
еным железом обуздайте 
оюз упоаву найдет, — по 


с 


Вотань, товарищ, из. пожарит. 
‚Вся свобода для народа, 

Серп и молот выбьет голол, 
го есть луху бе разруху, 


{3 :. 
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— — Эй, свяжитесь вы с Москвой, что ‘окажется! 


— Всем! Всем! "Всем! Сразу кажтого уем!!, Вросьте 


жалят, так и чкалят, с‘есть друг друга норовят, то | 
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. еническями 





Пусть узмает пубанка 
И буржуи прочие, 
Что у нас респубаика, 
Й что мы рабочие. 

Творилось легко и быстро, словно 
на субботнике в пользу голодающих 
братьев крестьян: 

Я рюдился весь из машивы 

И гудок надо мною кричал — 
Не люблю я двухсполовинный . 
Интернационал... 


Вдруг совсем под ногами у Созна- 
тельнова закричал какой-то прелетар- 
ский малыш. 

— Надо отвести его в ясли, — по- 
думал Сознательнов, — у меня’ еще 
есть время. А то он сделается папи- 
роеником и будет ребенком улицы- 

Он поднял этот цветок земли и по до- 
роге в ясли поделился с ним зланилии 
почти всей первой ступени. Юный про- 
летарий налету ликвидировал свою 
безграмотность, и глазенки его горели, 
как красноармейекие звездочки. Ока- 
залось, что он знает наизусть всю про- 
грамму Комсомола, которую он виитал 
с молоком матери. 

— Я буду твоим шефом! — в во- 
сторге вскричал Сознательнов и тут 
же решил устроить неделю помощи 
пайденышу. — 

Ясли помещались в доме бывшего 
вампира - фабриканта, до революции 
одиравшего шкуру © рабочих. В яслях 
было тепло и светло. Малиновыми 
звонками звенели детские голоса, и 
детские головки, русые, как спелые ко- 
лося, напоминали о товарище урожае. 

— Дети — наше будущее, наша 
надежда, — подумал нательнов, 
открывая красную дверь, увешанную 

льтурно- етительными и гиге- 
рее ыы . Навстречу Со- 
знательнову вышла молодая, но ста- 
рая партайная работница. Ее смуглое 


пролетарское лицо дышало здоровьем 
и отвагой. Она крепко пожала мозо- 
листую руку Сознательнова своей, не 
менее мозолистой рукой. 

Каз у вас тут хорошо! А люди 
ото-зляются самотонкой! — воскрик- 
нул Сознательнов. — Если бы ножно 
было развернуть это во всероссийеком 
масштабе. 

— Бывайте у нас почаще, — пред 
ложила женщина-работнида. — Свя- 
житесь с нами: 

И, взяв найденного Сознатольновым 
юного коммуниста, она тут же обыы- 
ла и переодела его. 

— Нем ты хочешь быть? — спро- 
сила она, накормив парнишку  вкус- 
ным обедом из трех’ блюд. 

— Извозчиком, членом красного 
союза гужевого транспорта, — отве- 
чал он. 

Сознательнов счастливо улыбнулся. 
Но время шло, и ему нужно было спе- 
шить на завод. - р 

— Прощайте! — с товарищеских 
приветом сказал Сознательнов женщя- 
не-работнице. 

— Заходите чаще, нам нужен рабо- 
чий контроль, — ответила она улы- 
баясь, как солнце Октября. 

И в этот миг она была так хороша, 
что показалась Сознательнову симво- 
лом охраны материнсгва и иладенче- 
ства. 

Бодрый, железо-бетонный 
Сознательнов из яелей. 

Приближался родной завод; окру- 
женный обширных совхозом. Совхоз 
принадлежал раньше  пауку-помеши- 
ку, дравшему шкуру с крестьян. Те 
перь в нем алым цветом цвело про- 
летарское земледелие с тракторами и 
электрафикацией. Малиновым звоном 
звенела в огородах капуста. 

Сознательнов спежинл: нужно было 
попасть на заседание завкома, заволо._ 


вышел 


Госпожа протекция. 


управления, ячейки, охраны труда я 
тарифно-расценочной комиссии.. Мысли 
все еше были полны молодой, но ста- 
рой партийной работницей и текущим 
моментом. 

А над красными заводами, фабрика- 
ни, мастерсбими и кустарными пред- 
приятвями красной Москвы все выше 
и выше полыхало красеое солнце, 
красной краской красило дома, разме- 
тавшись крыльями красных зорь. 


Е. Ленточнина. 


Когда Ленотка кончила, Нюрочка 
Несократимая пришла в неописуемый 


— НМослушай, да ‘у тебя настоящий 
талант. Только вот 9170: ив слишком 
ли ты революционно написала? Ведь, 
теперь НЭП! | 

— Ничего, — ответила Леночка/— 
я пошаю рассказ в самое революцион- 
ное издание. 

Й в тот же вечер’ рассказ был от- 
правлен на почту. На отдельном аи- 
сточке Леночка написала свой адрес и 
добаввла: 

— Сама а простая работница кон- 
торского труда. Мой отец был простым 
мозолнетым рабочим, $ дед крепостным 
врестьянином, которого в детстве бз- 
рин засек собаками. 

Теперь Леночка сидит и страшно 
удиваяется: почему ее рассказ по сих 
пор не напечатан? 


ВАС. ЛЕБЕДЕВ 


за 












— асс — №109 


) „АЩВ В бУДОте Яо ДТ". 


Недавно в Англии капиталисты же- 
лезнодорожных кампаний об’явили, что 
рабочие от 18 до 20’ лет, считавшиеся 
до сих пор взрослыми, еще подростки 
и перевели их на оклад жалованья под- 
ростков. 

(«Юный Коммунист» № 10—12). 


Шум и гам стоит в ковторе 

У вагонных королей. 

Напирает, давиг, спорит 

Куча бравых слесарей, 

Им кондуктор громко вторит 

И працепщик у дверей. 
Смазчик тоже лезет в давку. 
— Шкуродерный бросьте спорт! 
— Почему опять убавка? 

— Не компания, `а черт! 

— Издевательство, —не ставка! 
Тут поднялея от прилавка 

Сам хозяин:— здесь не лавка! 
Наша фирма первый сорт. 

Вы ругаетесь напрасно, 

Честь компании чиста, 
Поступаем мы прекрасно 





Головной Ев я По заданиям Христа: 

Е Е ИЯ ОБЬ де арыь обет — „Еели будете, как дети— 
ЧИНИЕНЕНЕЕЕнЕнЕиЕЕИЕИ = Угодвте в рай как раз“. 
[Ш [01 Мы верны заветам этим. — 
—= = Перевчдим в дети вас. 

&“ 

и} Карл Маркс о „Крокодиле“. ш роет ЗА 
7 = Среди шума и работ, 
Ш Сттотри: Ш Так приятно быть подростком, 
= ь - = Без нужды и без забот. 
[0 „Капитал“, том первый, страница 806, [Ш Хоть и мал овлад подростка, — 
— Издание Госиздата. = Верьте в искренность мою — 
Ш Ш ° Вы за то легко и просто 
ета ЕЕВЕНИОТННИТЕ 25°, — Разом будете в раю. ^ 
ИЕШЕНЕНЕН ЕН ИЕН : ВЕКУМ. 


Рис. худ. Ив. Малютина. 





— „Рассыпные“ врассыпную .. 














Ручной труд. 





Тоже „смена вех“. 


Нет, ей богу, жизнь недурная: 
Смонинг— вместо галифе, 

Всюду блюда есть дежурные 
В самом плохоньком кафе. 


Говорил я: все уляжется. 

И смотрите, —я был прав: 
Можно выпить, понуражиться, 
Собутыльнинов собрав; 


Дамы снова блещут платьями, 
Чортом гнется «человек»; — 
Не грозит никто из’атьями,— 

Золотой приходит вен. 


Горы разного товарищу 

Гордо смотрят из витрин, 
Вместо серого «товарища» 
Входит в моду «господин». 


Нет, ей богу жизнь прекрасная, 
Рыбка в мутной есть воде, 

Я готов 

Принолоть на животе. 


И залив мадеру хинною, 


- (Ведь в душе я либерал), 


Я не прочь с приличной миною 
Спеть «Интернационал». 


Нет, ей богу, жизнь вольготная,— 
всяческих утех, 

И решил бесповоротно я: 

— Об’являю смену вех! 


В, КУМАЧ. 
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Вилами в Фок. 


ФАКТИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА. 


В Азербейджанской сводной военной 
школе имеет большой успех открытое 
тисьмо начальника. учебной части ©во- 
им преподавателям такого содержания: 

«Тов. преподаватели! 

Вы каждый день задаете мне 
естественный вопрос: «Деньги сегод- 
ня будут?» Разрешите вам не со- 
всем естественно ответить: Надей- 
тесь, ибо: «Надежды юношей пита- 
ют, отраду старцам подают и т. д.> 
Большего ответа у меня, к великому 
сожалению, нет. 

Начучеб Бенков». 


Вышеполпиеавшийся тов.  Беков, 
несомненно, большой пгутник, но как 
причастный к части учебной да прочтет 
он сию крогодиловую поправкя: 

—ЛДавненько юноши все знают, 

И прочим нужно знать всегда: 

Что не надежды их питают, 

А лишь науки и..: еда! 


** 
ПЬЮЩИЕ СТУЛЬЯ. 
В Витебске Губерн. Коммунотдел, в 


лице своего водопроводно-канатизани- 
онного управления прислал в Ботани- 
ческий сад, где стоят ряды стульев 
перед эстралой, следующий счет: 
«Ботанический сад. 
Расчет: Число мест 500; каждое 
место в день употребляет № ведра 


воды, следовательно, расход в день 
250 ведер, а в месяц—6.250 ведер». 


Местная газета сообщает, что в 
саду нет даже водопровода, — и если 
стулья вообще пьют, то только дож- 
девую воду. Й мы посоветуем: 

—Конечно, НЭП—<ильнее яда. 

Жесток—«хозяйственный расчет», 

Но звать в свой трест,—увы,—не надо 

Небес святой водопровод. 

+* 
* 

И ЕЩЕ 0 ЧУДЕСАХ ПРИРОДЫ. 

В Выксе (Нижегор. губ.) природа 
сыграла весьма некрасувую шутку на 
вокзале. ‹Выксунская Правла» описы- 
вает событив так: - 

Около полуночи разразилась буря, 
вышал град и повредил хлеб. Бурей 
ломало деревья и ей-же выдавило 
резервуар (железный) емкостью око- 
ло 1 миллиона пудов, и отвернуло 
винты у шестерни, стоявшей напро- 
тив резервуаров на Ока-Липня, из 
которой и выпущено 280 пуд. 

Что это? Шутка? Загадка? Или 
9удо?! у 

Быть свирепой—вероятно 

Уж такой у бури зуд— 

Но, хоть лопни, непонятно 

Для чего ей брать мазут! 


ПАТРИАРХАЛЬНОЕ СЕЛО. 


Симбирская газета «Эконом. путь» 
помещает корреспонденцию: 


«В Уваровском волисполкоме со- 
стоит председателем Пав. Ив. Мен- 
тов, председателем сельсовета двою- 
родный брат председателя волиспол- 
кома Мих. Мих. Ментов; секретарь 
сельсовета—близкий родственник 
последнего Вас. Ал. Ментов; его род- 
ной брат Ефим Алексеев Ментов с0- 
стоит заведывающим столовой АРА 
в этом селе; помощник его родной 
брат председателя сельсовета Ал. 
Мих. Ментов; родной их дядя Мих. 
Ник. Ментов—член сельсовета, тоже 
имеющий какое-то отношение к стс- 
ловой...> 
Исаак роди Иакова, Иаков роли 

Авава, Авав роди Иуду, а Иуда рече: 

ая не буду: это’ женская функция. 
Спросили-б6 мы корреспондентов: 
—А кто у них начальством ЧОН? 
Должно быть «батя» (тоже Ментов...) 


И акушеркой также он?.. 


*#* 
* 


ВРАГ ПЕЧАТИ. 
Петрозаводская газета «Карельская 
коммуна» печально грустит и жалует- 
ся на зловредного врага своего, остаю- 
щегося до сих пор безнаказанным за 
свои злодеяния. Газета сначала рису- 
ет патриархальную картину, как 
красноармеец  степенно и сосредото- 
ченно наклеивает газету на витрину, 
уходит, а потом... Впрочем предоста- 

вим разсказ самой газете: 
Прохожие, бросая мимолетный 
взор на листы газеты, плетутся рав- 


нодушно мимо... 

Но вот иа-за угла, мотая хмурой 
головой, идет уперенно, прямоли- 
нейно наш постоянный, итедавный 
читатель ва даповщивку. 

Одно мгновение... и он уже — на 
задних ногах, а голова с мочальной 
бороденкой, оскалив зубы, коротко 
и резко -впивается в концы газеты. 

В два счета, и газета—на земле, 
истерзанная и побежденная. А 6ез- 
наказанный козел самоуверенно ша- 
гает дальше. 

И так бывает аккуратно каждый 


день... 
А ябы (это «Крокодил» говорит) 
повару иному велел на стенке зару- 


не тратить попу- 
«тому, 
Козла на СУТЕН «ПОоСбадить» 





г +- 








СПЕКУЛЯНТ. 
(Назад тому год). 


Н-ну и время! Время— злое. 
«Не трудился, — не поел»,— 
А иначе средь конвоя 
Прогулялся и засел. 

Охо-хо! Кругом доели! 
Огорчений через край! 

От голодной канители 

Хоть ложись да помирай 


{Теперь). 


Хе-хе-хе! Опять возможность 
Есть для нас поспекулять. 
Соблюдая осторожность, 
Можно жить и пвипевать. 
Новый быт-с! Пускай трудяга 
Перетянет свой живот, 

У кого-мж в душе отвага, 

Тат по царски проживет 


БУРЖУЙ. 
(Назад тому год). 


Ну-с, и времячко настало! 
В пятках спряталась душа: 
От большого капитала 

Не осталось ни лииша. 
Севнархоз забрал заводы 
И отнрыл рабочим рай. 


— Слышал вовость?.. Олух-то верен. (правду-матку видит бог!), зто Герыманым 


Чичерин нынче отдан под залог, 


рт 


Жечисть густо пошла. 


А вот мне от этой моды 
Хоть ложись да помирай 
(Теперь). 


Будя, будя жить в подпольи, 
Снова «жить» приходит срок. 
Вновь возьму рабочих в колья 
И согну в бараний рог. 

Ух, нажму! Ы-ых, налягу! 
Эх, пожму из люда пот! 

Лишь имей в душе отвагу, — 
Бвюхо сальием обрастет. 


КУПЕЦ. 
(Назад тому год). 


Пять копеек на копейку. 

Я спокойно наживал, 

А тепевь судьбу-злодейку 

За полгроша-бы смотал. 

Ловни нет, тевар—в неволе... 

(Взял Собес себе в сарай...) 

От такой тяжелой доли 

Хоть ложись да помирай. 
(Теперь). 


Гро-хо-хо! Не тан-то плохо 
Я в Советсной можно жить. 
Сс времен Царя Героха 
Только умным надо быть. 

На Ильинке и на рынке 

Я опять торговый царь. 
Жизнь поперла без заминки, 
Как и прежде, как и встарь. 





Дядя мой с ншы вместе кушал... Сам я в тех местах ходил.. 
— Тише!. Как бы не подсаущал о 


зольх. мех Заметих. ‚ ЧПотИАлеТть 


обои“ вот 


’ Заживем теперь, ребятки, 


$ Е зубок у «Крокодила» 





й „Крокодил“! Всюду, дьявол, внвел 
О т От НВоРОЖЬВО Не ЗОВрУЦТЬ 
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ТИТУЛЯРНЫЙ. 
(Назад тому год). 


Где ты, бедный титулярный? 
Где ты, честный вечный стул? 
Окаянный пролетарий 

Подошел и звезданул. 

Где божественная взятка? 

Где былые «жди» и «дай»? 
От такого беспорядка 

Хоть ложись да помиреай. 


(Теперь). 


Хи-хи-хи-с... Пускай свобода, — 
Снова молвить можно:— «дай»... 
Снова светлая погода, 

Рысачон и «не Рыпай». 


Йни печальные—ау! 
Не попасть-бы ляшь за взятни 
Под перчатки Ге-пе-у. 


«КРОКОДИЛ». 
(Теперь) 
Выползая по немногу, 


Распоясались во всю. 
Наступают уж на ногу 


Лезет, прёт большая сила... 
Только... вачно-ль торжество? 


Мы посмогрим,—нто кого! 
Начинаем! Будет чистка! 
Выходи, гиилая муть! 


ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА! 
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„Рабочая Газета“ — газета самих рабочих. 

„Рабочая Газета“ освещает труд, быт и борьбу ра- 
бочих во всей России. 

„Рабочая Газета“ дает ответы на все вопросы, вол- 
нующие рабочих. 

По воскресеньям „Рабочая Газета“ дает своим под- 
писчикам сатирический журнал „Крокодил“: 
Кто хочет восёло посмеяться над врагом, да и над 

иным неудачливым другом — тот подпишется на 
„Рабочую Газегу“ вместе с „Крокодилом“. 
Партийные ячейки! Профсоюзы и завкомы! Все ра- 
_ бочие организации! › 
Собирайте массовую подписку на „Рабочую Газету“! 


ШВАДАА и ВАВАВ о вАВАА 


УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ; 


без. да. р® без „К «, р. №0 
Се нтябрь: пы ты, о Октябр Ь: с окон .. Р. 80 


Можно подписываться на 1 и 2 месяца. 


Подписну и деньгмы надлежит адресовать ионлючительно в 
Главную нолтору: 


Мосйба, Страстной дул., Лутинкобский п., д.3. 


ЗАЧИТАЛ ААА ААУ ТД 


Обчяваения в „Кронодиле“ принимаются. 


ена 1 страницы 90.000 руб. ве х. А 27.500 руб. 
Ц ЕР 23 | и А 


” |. мг 


ВЕР ГЛАВНАЯ КОНТОРА: В 2 ом :Путинонсой, 3. а 
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В. Н. Львов. Архиепионеп Антонин. Еп. Красницний. 
— Радостно пастырю, егда плоды трудов своих пончнет. 
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